W dniu 6 grudnia 1988 roku, odszedł od nas na zawsze 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIUŚ 


inz. arch. ZENON 


jerinlewi 


emerytowany, długoletni pracownik Urzędu m. Krakowa 


Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ,,Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Odznaką 
Honorową „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA zostanie odprawiona we czwartek dnia 15 grudnia 1988 r. o godzinie 11.00 © 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 

ŻONA Z CÓRKĄ I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


